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Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, confirmă pentru G4Media 
că a demisionat din funcția de vicepreședinte al USR Argeș, în contextul în care 
disputele interne din acest partid ies tot mai des la iveală în ultima perioadă. 


Ea le-ar fi transmis colegilor de partid că îi este scârbă. „Vă rog să luați act de demisia mea 
din funcţia de vicepreședinte al Biroului Județean. Nu mă mai interesează. Mie îmi e scârbă. 
Putem să o luăm cu lămâie, dar tot îmi e scârbă”, le-ar fi spus aceasta colegilor într-o 
ședință de partid, conform presei locale. 


